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V erum Iouis curium, accidentia , pafsionelqj eiuldem &> 
tra compumm indagar e, 

EYSjlatine Iuppiter,natur* eft cal/ds 
^humd^humogt optimo cogru 9 tem 


IOVIS 


IOVIS 


>g|J|5l perie,nempe Sanguini , in eo enim uita 
pofitam maxime uidemus,ob quod etia 
Touem ueteres uitit Ibdum interpreta= 
c * font + Huiusmotum iam ante inSatur 
m no a ^ unc ^ e pat * s declarauimus* Saturni 

cn * m I° u * s & Harris curfus nihil differ 
KJIp' re diximus,uentre tamen^apite, cauda 

|F que draconis in ptarfenti figura , diuer^ 

* am ^ priori partitionem Ibrtitis, duxi 

~ L : Iconfultum partium ear um pauds me** 

Cmmfle.Deinde motum Iouis per C*farea,ut prius fecimus, exempla 
Rote ihtdii P a ! am freere Prima ita^ preefentis inftrumenti rota cum indice M 
fiiotus declar ^ ertur > cl «ab j uf^ j 00 numeri infunt,ficut & in epiciclo fit. Inters 
ado* autem mud inter prarlens Iouis, & praecedens Saturni requatorium, 

quod m illo uenter draconis ab auge diftet * o gradibus tantum , £ 
hociecundu ff gnogt ordinem, qui in Satumo fo graduum ,& contra 
ordinem ffgnorum,habitus eft. Auges Saturnisms, & M arris , per* 
Auges by.# Pf tu ° oeptentrionales perfeuerant, propter quod epiciclus dum a ca= 
perpetuo Sep P 1£e draconis u^ ad caudam,iuxta lignorum fuccefsionem,mouetur, 
temper a fuperficie ecHpticas feptentrionem uerfus apparet,a cauda ue 
Aux 19 diftat £ r 9 ukpad caput per augis oppolitum rurfus gradiens,meridionalis di 
ventre % o gra citur. fcx quo Iiquet,quod EpidcIus,donec d uentre feptentrionali,q ui 
Vr vero fo non longe abeft ab auge feptentrionali/ecundum fignorum fiiccefsio 
nem,ulq? ad ahum uentrem fertur,defcendens, ‘ ' 


a uentrequidem fuperi 

, . - r — *s,i cauda deinde tifaue 

ad uentrem infenorem, meridionalisdefcendens^nuncupetur. Itaquo 
que in altera medietate afeendens uocatur,in latitudine meridionali co 
ftitutus,meridionaIis afcendens,inde ufq? ad uentrem aduerfum,fepte> 
trionalis afccndens,dicifolet. Inftrumenti fubfequentis ufum duplici 
r a P r °'«o re ^ ocum e ntc > nunc exequar, Ortum non fcmel diximus C A* 
Hntrr* KOLVMImperatiAnno ,5-00 ,diei} Fcbruarii.Hor: , F min. 
in. u L i lmpe* ^ poft mendiem,huic numero ' 
peratoris* mo. Mcridiani autem ratione 

dat,ad quod tempus,motum q 

diimotus Iouis t 

gre completus, ex tabula adiun&afummo, qujehabe zy gradus 
minutat. 3 7 ♦ Totidem Iibrs: gradibus & minutis in Zodiaco accc 
ptj s ,indicem M admoueo. Deinde ultra annos j^.00 adnatiuitate 
l 1 ,,? . ? , s ac ^^ uc 99 annos^quoniam elapfbs effe apparet,obleruo^ 
lllis in limbo iphus rotac q ujditis,filum e centro A fuperinpono, in= 
djeem poftca M fubtus idem duco. Filu denuo A per diem Februa 
etiam per horas &minuta,iuxta proportionem , extaido , fub 
quod denuo indicem M loco, quo peradto rotam ufui refpondentem 
habeo-Cuius oftcnlor medium motum Iouis horse natiux conucnien 
tem,figna uidelicet j j grad* 7 minut. in dicat, Rotam poft hac 

alteram aggredior, cuius indicem P augi Iouis ( qu<e lupra per 
ftiatuminuentaeft^) fignorum uidelicet $r grad. 2,3 minut. zz 
plico.Ita quoq^ eadem rota uenficata eft. Animaduerto nunc gradum 
6 c minutumindrculo G H I, ab indice M contacff:um(^quimaIio 
circulo K L M offendituO per ilium a^quantisfilum E traho,filo* 
que centrum cpicicli una cum auge inferioris epicidi qua cum crucc^ 
fignatur,lubftituo,filointerim adfinem ulq* operationis firmo lie 
retento. Rurfus uero tabulam ingredior, 8 c ab anno ^oo recall 
nea dextrorfum donee columna cum inferiptione RADIX AR- 
GVMENTI IOVIS POST CHRISTVM offertur, pcedo 
ill qua tabula figna z grad, zy minut. o, reperta, in limb inferior 
ris epicicli iterum reqtriro. Inuentis^epicicli (uperioris y oftenlbrem 
applico.Refiduosparifer annos 99 in limbo eiuldemepiciclinume^ 
ro,perquosfilum F duco, una^s indicem Y fubiicio.Idemfilumper 
x 3 quo^ ^iem (horis^ minutis faltem omilsis) dirigo, dire^fto lie filo, 
indicem Y poftremo Ilibiugo, quo facto , orbes omes inftituto meo ac 
commodati lunt. Quod li nunc filum A perftellaminEpiciclo depi= 
V^rnslorus ftam traJlo ^ m ^ in ^ oc l^co , feptem gradus. zy minut. X , qui eft 
* me Caroli ucrus * ocus Iouis, oftenduntur.Centrum «quatum^quod eft,Signa 
^ p 9 g \z Mjf C quo ad latitudincm infra utendum erit) filum circu* 




iam®quato z min. lecunda de 
3 p minuta rurfus addo + Poft quas a> 
quationes,fumma X3 dierum, hotarum, zo minutorumredun* 
J — pus,motum quaere inftituo,hoc padto.Radicem me 

upe , r \+°Z amiu ^> e ^quod Jfoo nondumeftinte 

^ ^ * ^ ^ ^ n%* u J 

Totidem Iibrs: gradibus 6 c minutis in Zodiaco accc 


tifqj Ctelaris adhuc 99 annos^quoniam elapfbs effe apparet,obleruoi 
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